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ROSA GALLICA 

Versicolor. (Voyez page 76, var. pp.) 

Gallica ( versicolor ) germimbus globosis; foliolis magnis el 
eleganter variegatis; pedunculis hispidis; caule et petiolis hispidis 
aculeatis; foliolis subovatis, subtus villosis. Andr. Ros. Cum. fig. 


LE ROSIER DE FRANCE 


a Fleurs panachées. 


DESCRIPTION. 

Cette belle varíete du Piosier de France s’éléve en buisson 
a la hauteur de deux á trois pieds. Ses tiges sont bérissées 
daiguillons dinégale longueur, les plus longs crochus, et les 
plus peiits presque droits. Les feuilles se composent de sept 
folióles oblongues, pointues au sommet, arrondies á la base, 
glabres en-dessus, tomenteuses en-dessous, glanduleuses en 
leur bord. El les sont portees par un péliole velu, quelquefois 
un peu aiguillonné : il est muñí á sa base de stipules simples, 
aigués au sommet, entourées de glandes sessiles. Les fleurs, 
peu odorantes, naissent en general trois ensemble á Pextré- 
mite des rameaux. Les tubes des cálices, presque globuleux, 
sont hispides ainsi que les pédicelles qui les supportent. 
Chaqué pédicelle, excepté celui du milieu ? est muni de deux 
bractées ovales, le plus souvent foliacées et glanduleuses 
comme les stipules; deux aulres bractées, qui ne sont que des 
feuilles avortées, se font remarquer au point d inserlion de 
ces trois pédicelles. Les divisions du limbe, courtes, trois 
pinnatifides et deux simples, sont pointues au sommet, co- 


























